Département du Calvados 



Elections Législatives de Juin 1981 



Première Circonscription 

LOUIS 

MEXANDEAU 

Ministre des P.T.T. — Député sortant — Conseiller Général 

SUPPLÉANTE : 

Eliane PROVOST 

Médecin du Travail 

Candidats SOCIALISTES 

POUR LA MAJORITÉ DE LA FRANCE 




ELECTIONS LEGISLATIVES DU 21 JUIN 1981 
Première Circonscription du Calvados 



Lucien NELLE 

Chargé de Conférences de Sciences Economiques 
Ancien Député Suppléant 
Maire - Adjoint de Caen 

Candidat Unique de l’Union pour une Nouvelle Majorité 

Suppléant 

Docteur Roland GARNIER 



Médecin Généraliste 

Ancien Maire-Adjoint d’Hérouville-Saint-Clair 




